Wirklich kein Dolchstoß von Steiner und Moltke? 


Rudolf Steiner 


soll keinen Einfluß auf den 
Generalstabschef Moltke 


gehabt haben? 
DA LACHEN SICH DIE HÜHNER 
RESTLOS TOT!! 


